MUSEO 


DE ARTE 
MODERNO 


MEDELLÍN - COLOMBIA 


Inauguración 

Miércoles 5 de abril de 2017 / 6:30 p.m. 
Hasta el 3 de julio de 2017 

Sala A 


Inauguración proyecto Hacia un lugar común y 
conversación con el artista 

Jueves 6 de abril de 2017 / 5:00 p.m. 

Sótano Edificio Antioquia (antigua Naviera Grancolombiana) 
Calle 50 ++ 52 - 26, Medellín 


Museo de Arte Moderno de Medellín 
Carrera 44 + 19A - 100, Ciudad del Río 
T. (4) 4442622 / www.elmamm.org 
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Agradecimientos especiales: De Lolita Restó Café, Pinturas Tito Pabón 


Juan Mejía, Sin título (Fragmento), 2014. Acrílico sobre lienzo, 150 x 130 cm 


